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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICE 
No. S2 4013/2008/IMCH . 

30 June 2008 
Sealed tenders are invited for the supply of 
inocular Microscope for the us : of HDC Central 
one B Institute ofMaternal and Child Henith, Lab 
in Medical College , Calicut. Envelope containing 
tenders should be superscribed with Tender No. 
S2-4013/ 08 IMCH and should be addressed to the 
Superintendent, Institute of Maternal and Child 
Health , Medical College, Calicut-8 , Kerala-673 008 . 
Tender must be submitted Technical Bid and 
finicial Bid in the separate sealed covers . Tenders 
will be operted on 11-8 -2008 Lt 11 3 . m . in the 
presence of such tenderers of their authorised 
persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . Intending tenderers 
may on application to the Superintendent, 
1. M . C . H ., Medical College, Calicut-8 ,Keral will 
obtain the requisic tender form in which the 
tenders should be submitted . Application for tender 
forits should be accompanied by the cash remittance 
as ruted below for a set of tender formswhich 
will not be refunded under any circumstances . 


താണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുളള തീയതി 
യിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുളള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെ 
ടു ത്തിയിട്ടുള്ള ഏജൻറുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തി ൽ 
lj - 8-208 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക തുറക്കുന്നത്താണ്. 

കി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
83 ലാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ഈ ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്, ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ | കൈമാററം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ചെക്കുകൾ , പോസ്റജ് 

സ്ററാമ്പുകൾ , 
ഡാഫ്ററുകൾ എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിൻറ 
വിലയായ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസം ഫോറങ്ങൾ 
വി , പി . പി . ആയീ അയയ്ക്കു ന്നതല്ല . ദർഘാസ 
aഫാറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ തപാൽ പാർwwായി 
50 രൂപ കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ , 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) 

ഒറിജിനൽ - 156 രൂപ, 
ഡിക്കേറ്_ 104 രൂപ. 

തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ -50 രൂപ (അധികം) 
ദർഘാസം ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 7- 8- 2008 വൈകുന്നേരം 
3 മണി, 
- ദർഘാസം ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 3- 8 - 2008 വൈകുന്നരം 
5 മണി. 


Cost of tender form ( including tax ) : 

Original - Rs. 156 . 
Duplicate - Rs . 104. 

If sent by post - Rs. 50 (additional) . 
Closing date and time of sale of tender form 
7- 8 - 2008 at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 -8- 2008 at 5 p . 1 . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 12 - 2009 . 

The cquipments should have 2 years warranty . 
All part of the machine should be included in 
the above warranty . The rate for AMC/CMC 
including all spares for each year for 5 years after 
the warranty period should be specified in the 
tender . Otherwise tender will not be considered . 
Also quote AMG /CMC contract ( Labour only ) 
for 5 years should specified in the tender . C . M . C . / 
A . M . C . rates will be included along with the 
price quoted for the equipment while selecting 
The amount of A . M . 0 . 10 . M . C . charges will be 
paid in four instalments every year, on performing 
the preventive maintenance. The service of the 
equipment should be carried out by the tenders 
should be carried out by the tenderer 
during the period specified for guarantee 
warranty and the entire A . M . G | G , M , Ci, period . 
The tendere s should undertake the responsibility 
for the immediate service even if any change in 
the dealership of the product supplied . The tender 
should be submitted the specification of this product 
with brochure of brand name. The specifications 
asked for should be submitted in tabular forms. 

Tenders should accompany EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next one Rupee ) of the 
total cost of the articles tendered for . The 
tenders not accompanied sufficient EMD will 
not be entertained . Tender forins are not transferable . 
Cheques , Postage Stamps, Drafts will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Forms 
will not be sent by VPP . 

Further details can be had from the office of 
the undersigned during office hours . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐ . എം , 
സി , എച്ച്. ആശുപ്രതി വികസന സമിതി 
സെൻട്രൽ ലാബറട്ടാിയിലേക്ക് ഒരു ബൈനോക്കുലർ 

(കാസ കോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുക 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ചെയ്തിട്ടുളള കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എസ°2 - 401 3/ 2008 /എച്ച് . ഡി . സി . എന്നെഴുതി 

സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റിററ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെറേറണൽ 
ആൻറ് ചൈൽഡ " ഹെൽത്ത്, കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം " 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയകോണതാണ്. ടെണ്ടർ 

ടെക്നിക്കൽ ബീഡും ഫിനാൻഷ്യൽ ബീഡും 
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട 


ദർഘാസ് പ്രാബല്യത്തിലിരിംകണ്ട അവസാന 
തീയതി - 31 -12- 2019 . 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന 
തയ്യാറുളളവരായിരിക്കണം. കൂടാതെ മെഷിനം രണ്ട 
വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയും അതിനുശേഷം അഞ്ച് 
വർഷത്തെ സി . എ ം , സി , അല്ലെങ്കിൽ എ . എം . സി . 
തരാൻ തയ്യാറുള്ളവരും ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ടെണ്ട 
റുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. സി . എം . സി . എ . എം . സി . 
ടെണ്ടിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തണം, 
മെഷീനിന്റെ വില കണക്കാക്കുമ്പോൾ എ . എം , സി , 
സി , എം സി . തുകയും ചേർത്തായിരിക്കും തിരഞ്ഞ 
ടുപ്പിന് പരിഗണിക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം 
മെഷീൻ സി , എ , സി , എ , എം , സി . എന്നിവ 
കത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതും ഷീൻ ഡീലർഷിപ്പ 
മാറിയാലും ടെണ്ടാിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ 
ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 
ടെ നിക്കൽ ബീഡ്ഡിൽ മെഷീൻ ബാഷർ, 
സ് കെ സി ഫി ക്കേഷൻ, ടെണ്ടർ എന്നിവയും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡി ൽ മെഷീൻ വിലയും 
നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതഭവ്യമായി 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം സംഖ്യയക്കുളള ബാങ്ക 
ഡാഫno " അപ്പ ം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഒാഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി 
വയ്ക്കാനോ നിർത്തിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
സുപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Institute of Maternal and 

( Sd . ) 
Child Health , Kozhikode , 

Superintendent . 


TENDER NOTICE 
No , Sl/13863 2007 . 

Sealed tenders in the prescribed form are invited for the 
Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 


supply of 


| 1st July 2008 . 
the following items to 


SI. 


Tender No . 


Name of Items with 
Estimated Value 


Cost of tender form 

( Rs .) 


No 


1 


S1/13863/2007 


400 + ST 


2 


S1/ 13864/2007 


400 + ST 


3 


S1 /13855/2007 


Surgical Diathermy Unit 
for ENT Department - Rs. 4 , 95 ,000 
Otoacoustic emission for 
ENT Department - Rs . 4 , 00 ,000 
Operation tables for 
for°ENT Department - Rs. 2,25,000 
Six channel ECG Machine 
for Cardiology Department - Rs. 3 ,20 ,000 
Pulse Oximeter for Neuro 
Surgery Department - Rs. 4 ,00,000 
Operation tables for 
Major Operation Theatre -- Rs. 15 ,00 ,000 


400 -- ST 


- S1/1287/2008 


- si|7061/2008 

S1170621/2008 


400 + SI 
400 + ST 
700 + ST 


6 


Date and time of close of sale of tender forms- 12 - 8 -2008 , 3 p . m . 
Date and time of receipt of tender - 13 -8 - 2008 , 5 p . m . 
Date and time for opening of tender - 14 - 8 -2008, 11 a . m . 
Date up to which the rate are to be firms - 31-12 -2008 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be obtained and to whom tenders are to be sent 
The Suprintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


| ( കമ ടെണ്ടർ നമ്പർ - ഇന വിവരവും 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

- (രൂപ) 
| 1 എസ°1 /13863/2007 ഇ , എൻ, ടി . ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക 
വ സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി 

400 + പി . സി . 
യുണിറ്- -രൂപ 4 ,95 , 000 
എസ് 1/13854/ 2007 ഇ , എൻ, ടി . വി ാഗത്തിലേക്ക് വേണ്ട 

കാസ്റ്റ റാകോസ്ററിക " എമിഷൻ - രൂപ 4, 00 , 000 400 + വീ , നി . 
എസ°1 /13865/2007 ഇ , എൻ, ടി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ഒാപ്പറേഷൻ ടേബിൾ രൂപ. 2 ,25,000 

400 + പി നീ . 
എസ് 111 287/2008 കാർഡിയോളജി വിഭാഗ 

ത്തിലേക്ക് വണ സിക്സ് ചാനൽ 
ഇ , സി , ജി , മെഷീൻ - രൂപ 3,20, 000 

400 +- വി , നി , 
- എസ°117061/ 2008 ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം 

ത്തിലേക്ക് വേണ്ട പൾസ് ഓക്സീമീററർ 
- രൂപ 4, 00 , 000 

400 + വി , നി 
എസ് 117062/ 2008 ഒാപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിലേക്ക് വണ്ട 
ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളുകൾ രൂപ 15, 00, 000 

700 + വി , നി , 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 12- 8 -2008 , 3 മണി, 
ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 13- 8 - 2008 , 5 മണി. 
ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 14- 8- 2008 , 11 മണി. 
ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി - 31 - 12 -2008 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം -സുപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളജ 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട°8 , 
Medical College Hospital, 

( Sd . ) 
Kozhikode . 

Superintendent. 


